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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 

18 Μαρτίου 2014 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. απόφ. 75/2014 

Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται 
στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορ¬ 
τίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κό¬ 
στους εξισορρόπησης στους Χρήστες για τοΈτος 2013. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(Συνεδρίαση 18ης Φεβρουάριου 2014) 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286) και ιδίως 
το εδάφιο (δ) παρ.1 του άρθρου 5. 

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/09.03.1999). 

3. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α' 313/27.12.2005), 
όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) και ιδίως 
το άρθρο 68, παρ. 2 εδάφιο (γ), το άρθρο 69 παρ. 2 
εδάφιο (θ), το άρθρο 71, και το άρθρο 91 παρ.1 αυτού. 

5. Την υπ’ αρ. 594/2012 απάφαση ΡΑΕ για την έκδοση 
του Κανονισμού Τιμολάγησης Βασικών Δραστηριοτή¬ 
των του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 
2093/05.07.2012). 

6. Την υπ’ αρ. 722/2012 απάφαση ΡΑΕ με θέμα «Εγκριση 
Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΦΕΚ 2385/27.08.2012). 

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Λ1/Α/5346/22.03.2010 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρι¬ 
σης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 
Β'379/2010) (εφεξής «Κώδικας»), άπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β' 2227/2010) και υπ’ 
αριθμ. 526/2013 (ΦΕΚ Β' 3131/2013) αποφάσεις της ΡΑΕ, 
και ιδίως τα άρθρα 44, 46 και 47 και 48 αυτού. 

8. Την υπ’ αριθμ. 2129/2008 απόφαση της ΡΑΕ, με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη- 
σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής 
του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για τα έτη 
2007 και 2008. 

9. Την υπ’ αριθμ. 3294/2009 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη- 
σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του 
κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες και το τμήμα 


της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το έτος 2009. 

10. Την υπ’ αριθμ. 533/4.3.2010 απόφαση της ΡΑΕ, με 
την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που 
υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορ- 
ρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανο¬ 
μής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για 
το έτος 2010. 

11. Την υπ’ αριθμ. 1039/1.9.2011 απόφαση της ΡΑΕ με 
θέμα «Εγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρ¬ 
χονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης 
φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κό¬ 
στους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος 2010». 

12. Την υπ’ αριθμ. 1/12.1.2012 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη- 
σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του 
κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος 

2011 (ΦΕΚ Β' 153/3.2.2012). 

13. Το υπ’ αριθμ. 53115/8.6.2012 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ 1-157604/8.6.2012) με θέμα «Υποβολή Σύμβασης 
Προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης περιόδου 01.05.2012 
08:00 - 01.01.2013 08:00» (Σύμβαση 491/2012 μεταξύ 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ΔΕΠΑ Α.Ε.). 

14. Την υπ’ αριθμ. 842/17.10.2012 απόφαση της ΡΑΕ με 
την οποία με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετή¬ 
σιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ 
για το Έτος 2013 (ΦΕΚ Β' 3029/14.11.2012). 

15. Την υπ’ αριθμ. 869/25.10.2012 απόφαση της ΡΑΕ με 
την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που 
υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρό- 
πησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής 
του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος 

2012 (ΦΕΚ Β' 3074/21.11.2012). 

16. Το υπ’ αριθμ. 59156/18.2.2013 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ 1-168560/19.2.2013) με θέμα «Εισήγηση ΔΕΣΦΑ επί 
καθορισμού χρεώσεων απορρεουσών από διαδικασίες 
εξισορρόπησης του Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για την περίοδο 01.01.2013 
έως 31.03.2013». 

17. Το υπ’ αριθμ. 059872/07.03.13 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ 1-169308/07.03.2013) με το οποίο υποβλήθηκε στη 
ΡΑΕ το υπογεγραμμένο παράρτημα της Σύμβασης 
491/2012 που αφορά στην προμήθεια αερίου εξισορ- 
ράπησης από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα 
(1.1.2013, 08:00 έως 01.04.13, 08:00). 
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18. Το υπ’ αριθμ. 0-55104/07.06.2013 έγγραφο της ΡΑΕ 
με θέμα «Θέματα εξισορρόπησης ψαρτίου ΕΣΜΦΑ». 

19. Το υπ’ αριθμ. 064124/22.08.2013 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ 1-174428/22.08.2013) με το οποίο υποβλήθηκε στη 
ΡΑΕ η υπογεγραμμένη Σύμβαση 564/2013, κατ’ εφαρμογή 
του Άρθρου 48 παρ. 1 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, για 
το χρονικό διάστημα (01.04.2013 08:00 - 01.01.2014 08:00). 

20. Το υπ’ αριθμ. 64450/06.09.2013 έγγραφο του ΔΕΣ- 
ΦΑ (ΡΑΕ 1-175106/06.09.2013) με θέμα «Αναθεωρημένη 
εισήγηση ΔΕΣΦΑ επί Καθορισμού Χρεώσεων Απορρεου- 
σών από διαδικασίες εξισορρόπησης για το έτος 2013» 
(εφεξής, αρχική εισήγηση). 

21. Την υπ’ αριθμ. 636/19.12.2013 απόφαση της ΡΑΕ με 
την σποία εγκρίθηκε η Τροπσπσίηση ταυ Ετήσιου Σχε- 
διασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήμα¬ 
τος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 
2013 και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που 
δεσμεύει σ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου 
για το Έτος 2013 (ΦΕΚ Β'38 /14.01.2014). 

22. Το υπ’ αριθμ. 0-57257/17.01.2014 έγγραφο της ΡΑΕ 
με θέμα «Καθορισμός Χρεώσεων απορρεουσών από δια¬ 
δικασίες εξισσρρόπησης τσυ ΕΣΜΦΑ για τσΈτσς 2013» 
(εφεξής, τελική εισήγηση). 

23. Τσ υπ’ αριθμ. 68764/31.01.2014 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ 1-180638/06.02.2014) με θέμα «Επανυποβολή εισήγη¬ 
σης ΔΕΣΦΑ επί Καθσρισμσύ Χρεώσεων Απσρρεσυσών 
από διαδικασίες εξισορρόπησης για τσ έτσς 2013». 

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρσς τσυ κρατικσύ προϋ- 
πσλσγισμού. 

Σκέφτηκε ως εξής: 

1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 91 παρ. 1 του 
V. 4001/2011, για την εξεύρεση των απαραίτητων ποσο¬ 
τήτων αερίου εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής μπσρεί (α) 
να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου σύμ¬ 
φωνα με τη διαδικασία της παραγράφσυ 2γ τσυ άρθρσυ 
68 του ν. 4001/2011 ή (β) να συνάπτει συμβάσεις προμή¬ 
θειας ΥΦΑ με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. χωρίς διαγώνισμά και να 
χρησιμοπσιεί τις ποσότητες αυτές κατά προτεραιάτητα, 
σε σχέση με πσσάτητες φυσικού αερίου τις οποίες έχει 
στη διάθεσή τσυ μέσω άλλων συμβάσεων πρσμήθειας. 

2. Στην ίδια διάταξη, μεταξύ άλλων, προβλέπεται επί¬ 
σης άτι: «...η τιμή προμήθειας του ΥΦΑ εγκρίνεται από 
τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση τσυ ΔΕΣΦΑ Α.Ε....», ενώ πε- 
ριγράφεται ο τρόπσς καθορισμού της τιμής αυτής, η 
οποία «...καλύπτει το πλήρες κόστος προμήθειας του 
ΥΦΑ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σταθερό και 
μεταβλητό κόστας της θαλάσσιας μεταφσράς, τσ κό- 
στσς χρήσης του Συστήματος ΥΦΑ, καθώς και εύλογο 
κάστος διαχείρισης». 

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
τσυ άρθρου 48 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ πρσβλέ- 
πεται άτι: 

«Το αργάτερο εντάς τριάντα (30) ημερών απά τη σύ¬ 
ναψη των Συμβάσεων Εξισορρόπησης Φορτίου, ο Δια¬ 
χειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ: 

α) Αντίγραφα των Συμβάσεων αυτών, 

β) τις παραμέτρσυς πσυ υπεισέρχσνται στσν καθορι¬ 
σμό του μοναδιαίου τιμήματος σύμφωνα με Σύμβαση 
Εξισορρόπησης Φορτίσυ καθώς και ταν τρόπα περισ- 
δικής αναπρσσαρμσγής αυτού κατά τη διάρκεια του 
έτους, εφάσον συντρέχει τέτσια περίπτωση, καθώς και 
οπσιασδήποτε άλλης μοναδιαίας χρέωσης που εφαρ¬ 


μόζεται επί της Ποσότητας του Φυσικού Αερίου που 
παραδίδεται στο ΕΣΜΦΑ, 

γ) το πάγιο τίμημα το οποίο ενδεχομένως καταβάλ¬ 
λει στον αντισυμβαλλάμενά του σύμφωνα με Σύμβαση 
Εξισσρρόπησης Φσρτίου καθώς και σπσιαδήπστε άλλη 
πάγια χρέωση και τσν τράπσ κατανσμής αυτών στσυς 
Χρήστες Μεταφοράς, 

δ) Το κάστος χρήσης απά τον Διαχειριστή του ΕΣΜΦΑ 
ή Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Εγκατάστασης Απσθήκευσης 
τσυ ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορράπησης Φορτίου και τον 
τράπο κατανομής αυτού στους Χρήστες Μεταφοράς, και 

ε) Τον τράπο υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αε¬ 
ρίου Εξισορράπησης (ΗΤΑΕ)». 

Επίσης στην παράγραφο 3 του προαναφεράμενου άρ¬ 
θρου ορίζεται ότι: «Εντός τριάντα (30) ημερών απά την 
ημερομηνία υποβολής των στοιχείων η ΡΑΕ αποφασίζει 
σχετικά με την έγκριση των τιμών των παραμέτρων 
πσυ υπεισέρχονται στον υπολογισμέ τσυ μοναδιαίου 
τιμήματος, τον τρόπο κατανομής του πάγιου τιμήμα¬ 
τος και του κάστους χρήσης τσυ ΕΣΦΑ για σκοπούς 
Εξισορρόπησης Φσρτίου στους Χρήστες Μεταφοράς 
καθώς και τον τράπο υπολογισμού της Ημερήσιας Τ ιμής 
Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ)». 

4. Με την υπ’ αριθμ. 636/2013 απόφασή της (σχετικό 
υπ’ αριθμ. 21), η ΡΑΕ ενέκρινε την τροποποίηση του ετή¬ 
σιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φσρτίου του ΕΣΜΦΑ, 
όπως υποβλήθηκε από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Έτος 2013, 
σύμφωνα με ταν οποίο: 

α) Για τη χρονική περίοδο (01.01.2013, 08:00 πμ - 
01.04.2013, 08:00 πμ.): 

Ο Διαχειριστής θα πραβεί στην παράταση, διάρκειας 
τριών (3) μηνών, της υπ’ αριθμ. 492/2012 σύμβασης (άπως 
προβλέπεται ήδη στο άρθρο 4 της εν λάγω σύμβασης), η 
οποία έχει ήδη συναφθεί μεταξύ του Διαχειριστή και της 
ΔΕΠΑ Α.Ε., ως μειοδάτη διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 
του V. 4001/2011, για την προμήθεια ΥΦΑ με σκοπά την 
κάλυψη των αναγκών του συστήματος φυσικού αερίου 
σε αέρισ εξισσρρόπησης. 

β) Για τη χρονική περίοδο (01.04.2013 8:00 πμ - 
01.01.2014 8:00 πμ), ο Διαχειριστής θα συνάψει σύμβα¬ 
ση - πλαίσισ πρσμήθειας αερίου εξισορράπησης απά 
προμηθευτές φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 4001/2011 για 
την προμήθεια ΥΦΑ με σκαπό την κάλυψη των αναγκών 
του συστήματος ΕΣΜΦΑ σε αέριο εξισορράπησης. 

5. Όπως αναλύθηκε στην υπ’ αριθμ. 2129/2008 απόφαση 
της ΡΑΕ (σχετικό υπ’ αριθμ. 8) και μετέπειτα στις υπ’ 
αριθμ. 3294/2009,533/2010,1039/2011,1/2012 και 869/2012 
αποφάσεις της ΡΑΕ (σχετικά υπ’ αριθμ. 9,10,11,12 και 15), 
με τις οποίες εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που 
υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρό- 
πησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής 
του κόστους αυτού στους Χρήστες για τα έτη από τσ 
2007 έως και τσ 2012, οι παράμετροι που υπεισέρχονται 
στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου 
του Συστήματος Μεταφοράς είναι: 

(α) Η τιμή προμήθειας αερίου εξισορράπησης, όπως 
καθορίζεται στη σύμβαση προμήθειας αερίου εξισορ- 
ρόπησης. 

β) Το κόστος χρήσης από τσν Διαχειριστή της Εγκα¬ 
τάστασης ΥΦΑ (χρέωση χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ) 
για σκοπσύς Εξισορράπησης Φσρτίου. 
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6. Σύμφωνα με την τελική εισήγηση του Διαχειριστή 
για τις παραμέτρους που υπεισέρχονται στον υπολογι¬ 
σμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ 
για το Έτος 2013 (σχετικό υπ’ αριθμ. 23), οι παράμετροι 
που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξι- 
σορρόπησης φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς είναι 
οι ως άνω δύο παράμετροι και για το διάστημα από 
1.2.2013 έως 1.1.2014 προστίθεται και μια τρίτη παράμε¬ 
τρος, ήτοι το κάστος χρήσης από το Διαχειριστή του 
ΕΣΜΦΑ (χρέωση χρήσης του ΕΣΜΦΑ) για την έγχυση 
αερίου εξισορρόπησης στο ΕΣΜΦΑ. 

7. Σχετικά με τις ως άνω παραμέτρους καθώς και τον 
τράπο κατανομής στους Χρήστες του κόστους εξισορ- 
ρόπησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εισήγηση 
του Διαχειριστή (σχετικό υπ’ αριθμ. 23), η ΡΑΕ θεωρεί 
τα ακόλουθα: 

1. Κόστος εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ 2013 

1.1. Τιμή Προμήθειας ΥΦΑ στις συμβάσεις προμήθειας 
ΥΦΑ εξισορρόπησης 

8. Ο Διαχειριστής, με τα υπ’ αριθμ. 13,17 και 19 σχε¬ 
τικά έγγραφά του, υπέβαλε στη ΡΑΕ αντίγραφα των 
δύο συμβάσεων που σύναψε με τη ΔΕΠΑ Α.Ε., ως μει¬ 
οδότη διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΦΑ 
για σκοπούς εξισορρόπησης για το Έτος 2013. Όπως 
προκύπτει από τις συμβάσεις αυτές, η συνολική χρέωση 
του Διαχειριστή απά τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για την προμήθεια 
ΥΦΑ για σκοπούς εξισορράπησης προκύπτει μέσω μιας 
αναλογικής χρέωσης (χρέωση ενέργειας, ΒΘΙΙΡ), η οποία 
ορίζεται με τον ακάλουθο τύπο: 

ΒΟυΡ = [ΟΘΜ 4- Κ] €/Μννή 

Όπου, 

α) ΟΘΜ για κάθε Μήνα (πι) η μοναδιαία τιμή προμή¬ 
θειας αερίου στο πλαίσιο μακροχράνιων συμβολαίων 
προμήθειας χωρών της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα 
οποία βασίζονται στις τιμές προμήθειας πετρελαίου, 
άπως αυτή δημοσιεύεται στην τελευταία έκδοση του 
αμέσως προηγούμενου Μήνα (πι-1) του περιοδικού “1018 
ΗΕΒΕΝ ΘΙοόαΙ ίΝΘ Μ8 γΙ<θΙ ΒοροΓί”, και 

β) Κ το ποσά σε €/Μ\/νΐΊ που προκύπτει απά την οικο¬ 
νομική προσφορά του προμηθευτή ΥΦΑ για σκοπούς 
εξισορρόπησης. 

9. Σύμφωνα με τα υποβληθέντα αντίγραφα των συμ¬ 
βάσεων για την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρά- 
πησης καθάλη τη διάρκεια τουΈτους 2013 (σχετικά υπ’ 
αριθμ. 13,17 και 19) προκύπτουν τα ακόλουθα:. 

α) Ο Διαχειριστής, βάσει του εγκεκριμένου ετήσιου 
σχεδιασμού εξισορράπησης φορτίου του έτους 2012, 
είχε συνάψει με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. την υπ’ αριθμ. 491/2012 
σύμβαση για την προμήθεια ΥΦΑ εξισορράπησης για 
τη χρονική περίοδο (1.5.2012, 8:00 π.μ.- 1.1.2013, 8:00 π.μ.) 
(εφεξής «Αρχική Σύμβαση»). Στην περίπτωση αυτή, η τιμή 
του όρου Κ προέκυπτε από την οικονομική προσφορά 
του επιλεχθέντος προμηθευτή στο διεθνή διαγωνισμό. 
Η Αρχική Σύμβαση προέβλεπε τη δυνατότητα τρίμηνης 
παράτασης και πέραν του έτους 2012, με συμφωνία 
των μερών. 

β) Για τη χρονική περίοδο (1.1.2013, 8:00 π.μ. - 1.4.2013, 
8:00 π.μ.), ο Διαχειριστής σύναψε με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. το 
Προσάρτημα 1 στην Αρχική Σύμβαση. Όι οικονομικοί όροι 
του Προσαρτήματος 1 παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέ¬ 
ση με τους οικονομικούς άρους της Αρχικής Σύμβασης. 
Επομένως, η τιμή του άρου Κ για το πρώτο τρίμηνο του 
έτους 2013, άπως καθορίστηκε με το Προσάρτημα 1, 


ισούται με την τιμή του άρου Κ που καθορίστηκε στην 
Αρχική Σύμβαση (13 €/ΜννΐΊ). 

γ) Γ ια τη χρονική περίοδο (1.4.2013, 8:00 π.μ. - 1.1.2014, 
8:00 π.μ.), ο Διαχειριστής σύναψε την υπ’ αριθμ. 564/2013 
σύμβαση (συμφωνία πλαίσιο) με τη ΔΕΠΑ Α.Ε., μετά 
τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του 
V. 4001/2011. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή του άρου Κ 
(€/ΜννΐΊ) προσδιορίζεται στην εκάστοτε οικονομική προ¬ 
σφορά την οποία εκδίδει η ΔΕΠΑ Α.Ε. σε ικανοποίηση 
αντίστοιχου Αιτήματος Προμήθειας του Διαχειριστή και 
δύναται να λάβει τιμή, σύμφωνα με τους άρους της υπο¬ 
γεγραμμένης σύμβασης, μικράτερη ή ίση των 16 €/ΜννΐΊ. 

10. Η αναλογική χρέωση (χρέωση ενέργειας), εφαρμά- 
ζεται επί των ποσοτήτων ΥΦΑ που θα χρησιμοποιηθούν 
από το Διαχειριστή για εξισορρόπηση φορτίου. 

11. Η αναλογική χρέωση ενσωματώνει το πλήρες κό¬ 
στος προμήθειας του ΥΦΑ, στο οποίο συμπεριλαμβάνε- 
ται το σταθερό και μεταβλητό κόστος της θαλάσσιας 
μεταφοράς του ΥΦΑ καθώς και το εύλογο κάστος δια¬ 
χείρισης του προμηθευτή αερίου εξισορράπησης. Σχετι¬ 
κά με την ανάκτηση του κόστους θαλάσσιας μεταφοράς 
του ΥΦΑ και του εύλογου κόστους διαχείρισης μέσω 
της σύμβασης προμήθειας αερίου εξισορρόπησης ισχύει 
το σκεπτικό της ΡΑΕ όπως αναλύεται στην απόφαση 
υπ’ αριθμ. 2129/2008. 

1.2. Κόστος Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ και Κάστος 
Χρήσης ΕΣΜΦΑ 

12. Δεδομένου ότι το αέριο εξισορρόπησης παραδίδε- 
ται από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. στο Διαχειριστή ως ΥΦΑ, πριν δη¬ 
λαδή την αεριοποίηση και την έγχυσή του στο Σύστη¬ 
μα Μεταφοράς, η τιμή προμήθειας ΥΦΑ που αναφέρε- 
ται στις συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ μεταξύ ΔΕΠΑ Α.Ε. 
και ΔΕΣΦΑ Α.Ε. δεν περιλαμβάνει τη χρέωση χρήσης 
της Εγκατάστασης ΥΦΑ και τη χρέωση για τη χρήση 
του ΕΣΜΦΑ, καθώς αποτελεί κάστος του Διαχειριστή. 

13. Έως την 1.2.2013, δεν υφίστατο θέμα ξεχωριστής 
χρέωσης για τη χρήση του ΕΣΜΦΑ απά το Διαχειρι¬ 
στή για την έγχυση φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ για 
σκοπούς εξισορράπησης, παρά μόνο χρέωση για τη 
χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ. Και τούτο διάτι άπως 
είχε τεκμηριωθεί στην υπ’αριθμ. 2129/2008 απόφαση της 
ΡΑΕ στο τιμολόγιο χρήσης του ΕΣΜΦΑ που ίσχυε έως 
την 31.1.2013 οι χρεώσεις του Συστήματος Μεταφοράς 
καταβάλλονταν από τους Χρήστες με την παραλαβή 
φυσικού αερίου στα Σημεία Εξόδου του Συστήματος 
Μεταφοράς και δεν περιελάμβαναν ξεχωριστή χρέωση 
για τη χρήση των Σημείων Εισόδου του ΕΣΜΦΑ. 

14. Με τη θέση σε εφαρμογή όμως του νέου τιμολο¬ 
γίου χρήσης ΕΣΦΑ, από τις 1.2.2013, κατά τα οριζάμενα 
στον Κανόνισμά Τιμολάγησης, οι Χρήστες καταβάλλουν 
πλέον χρέωση και για τη χρήση των Σημείων Εισόδου 
αλλά και για τη χρήση των Σημείων Εξόδου στο ΕΜΣΦΑ, 
εάν και εφάσον τα χρησιμοποιούν για την παράδοση 
ή/και παραλαβή φυσικού αερίου. Επομένως, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 636/2013 Απάφαση της ΡΑΕ (σχετικό 
υπ’ αριθμ. 21) ο Διαχειριστής, ως ξεχωριστός Χρήστης, 
προβαίνει πλέον, πέραν της δέσμευσης δυναμικότητας 
αεριοποίησης στην εγκατάσταση ΥΦΑ για σκοπούς εξι- 
σορρόπησης φορτίου και σε ισόποση, διαφορετική ανά 
μήνα, δέσμευση μεταφορικής ικανότητας στο Σημείο 
Εισόδου Αγία Τριάδα και υφίσταται πλέον ξεχωριστή 
χρέωση για τη χρήση του Σημείου Εισόδου αυτού. 
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15. Επισημαίνεται ότι ειδικότερα για τον υπολογισμό 
των χρεώσεων αυτών ισχύουν τα ακόλουθα, σύμφωνα 
με την τελική εισήγηση του Διαχειριστή (σχετικό υπ’ 
αριθμ. 23): 

16. (α) Για τη χρονική περίοδο (1.1.2013, 8:00 π.μ. - 

1.2.2013 8:00 π.μ.): Ο υπολογισμός των χρεώσεων, Κόστος 
Δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορι¬ 
κής Ικανότητας Παράδοσης (ΚΔ) και Κόστος Ποσότητας 
(ΚΠ) πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Υ.Α. 4955/06 (ΦΕΚ 360/ 27.03.2006), ως ίσχυε, έως τη 
θέση σε εφαρμογή του νέου τιμολογίου χρήσης ΕΣΦΑ. 

17. (α) Για τη χρονική περίοδο (1.2.2013, 8:00 π.μ. - 

1.1.2014 8:00 π.μ.): Ο υπολογισμός των χρεώσεων, Κόστος 
Δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορι¬ 
κής Ικανότητας Παράδοσης (ΚΔ) και Κόστος Ποσότητας 
(ΚΠ), πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του 
ΕΣΦΑ και στο νέο Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ. 

18. Ειδικότερα για τον υπολογισμό της χρέωσης του 
Κόστους Δέσμευσης Δυναμικότητας Αερισπσίησης και 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης (ΚΔ) ο Διαχειρι¬ 
στής, με βάση την αρχική του εισήγηση επί Καθορισμού 
Χρεώσεων Απορρεσυσών από διαδικασίες εξισορρόπη- 
σης για το έτος 2013 (σχετικό υπ’ αριθμ. 20) πρότεινε 
να προβεί σε ισάριθμες μηνιαίες συμβάσεις για τη ανά 
μήνα διαφορετική δέσμευση δυναμικάτητας αεριοποί¬ 
ησης στην εγκατάσταση ΥΦΑ και στο Σημείο Εισόδου 
Αγία Τριάδα για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου του 
ΕΣΜΦΑ. Σε συνέχεια ταυ υπ’ αριθμ. 21 σχετικού εγγρά¬ 
φου της ΡΑΕ, ο Διαχειριστής πρσέβη στην τελική του 
εισήγηση σύμφωνα με την σποία πρστείνεται η σύναψη 
μιας κατά βάση μακροχρόνιας σύμβασης από το Δια¬ 
χειριστή για την κάλυψη της δυναμικότητας βάσης που 
απαιτείται για την εξισορρόπηση φορτίου στο ΕΜΣΦΑ 
και επιμέρους βραχυχρόνιων συμβάσεων για την κάλυψη 
των αιχμών. Η ΡΑΕ κρίνει εύλσγη την ως άνω πρόταση 
τσυ Διαχειριστή καθότι η εξισορρόπηση ψσρτίου απσ- 
τελεί μια κατά βάση μακρσχράνια δραστηριότητα για 
τσ Διαχειριστή και επομένως η τιμολόγηση αυτής, στο 
μεγαλύτερο μέρος της, οφείλει να έχει τα χαρακτηρι¬ 
στικά μακροχράνιας δέσμευσης απά το Διαχειριστή. 

1.3. Τράπσς Υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αερίου 
Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) 

19. Σύμφωνα με την τελική εισήγηση τσυ Διαχειρι¬ 
στή (σχετικό υπ’ αριθμ. 23), ο τρόπσς υπολσγισμσύ της 
Ημερήσιας Τιμής του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) 
διαφέρει πλέον σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού 
όπως είχε εγκριθεί με τις υπ’ αριθμ. 2129/2008 και από¬ 
φαση της ΡΑΕ. 

20. Η ΗΤΑΕ, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, 
ισούται με το σταθμικό μέσο όρο των Τιμών Προμήθειας 
Ποσοτήτων ΥΦΑ που είναι αποθηκευμένες στον Απο¬ 
θηκευτικό Χώρο της Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς 
Εξισορράπησης κατά το τέλος της Ημέρας υπολογισμού 
της ΗΤΑΕ ως προς την υποθηκευμένη Ποσότητα ΥΦΑ 
για σκοπούς εξισορρόπησης και εκφράζεται σε Ευρώ (€) 
ανά ΜννΜ. Στις αρχές κάθε μήνα ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει 
στην ιστσσελίδα του την ΗΤΑΕ, σε Ευρώ ανά Μννό, για 
κάθε Ημέρα τσυ πρσηγσύμενου Μήνα. 


21. Η ΡΑΕ κρίνει εύλσγη την πρστεινόμενη από το Δια¬ 
χειριστή αλλαγή με σκσπό τσν καθορισμό της ανά ημέ¬ 
ρα τιμής αερίσυ εξισορρόπησης. Και τούτο διότι η τιμή 
προμήθειας ΥΦΑ, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα στη 
συμφωνία πλαίσιο για την προμήθεια αερίου εξισορρό- 
πησης (σχετικό υπ’ αριθμ. 19) για το χρονικό διάστημα 
1.4.2013 έως 31.12.2013 δύναται να διαφέρει ανάλσγα με 
τις συνθήκες πρσσφοράς που ισχύουν κατά το χράνο 
έκδοσης από το Διαχειριστή Αιτήματος Προμήθειας 
προς τους Προμηθευτές με ανώτατο όριο που έχει κα¬ 
θοριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης πλαισίου. 

2. Κατανομή κόστους εξισορρόπησης φσρτίου στσυς 
χρήστες 

2.1. Κατανσμή σταθερσύ κόστους 

22. Το σταθερό κόστος εξισορρόπησης φσρτίου πε¬ 
ριλαμβάνει το κόστος για τη δέσμευση δυναμικότητας 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και δέσμευσης δυναμικάτητας 
ΕΣΜΦΑ για σκοπσύς Εξισορρόπησης από τσν Διαχει¬ 
ριστή και το οποίο αφορά στο σύνολο του Έτους 2013. 

23. Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή (σχε¬ 
τικό υπ’ αριθμ. 23), τσ σταθερό κόστος προτείνεται να 
κατανέμεται στους Χρήστες αναλσγικά της ποσότητας 
Φυσικσύ Αερίου που παραλήφθηκε από αυτούς, όπως 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση της ΡΑΕ. 

24. Σχετικά με την εκκαθάριση του σταθερού κόστους 
εφαρμόζεται η μεθοδολογία που εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 1039/2011 απόφαση της ΡΑΕ. 

2.2. Κατανομή μεταβλητού κόστους 

25. Το μεταβλητό κόστος περιλαμβάνει τη χρέωση 
ενέργειας των συμβάσεων μεταξύ ΔΕΠΑ Α.Ε. - ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. με βάση την τιμή πρσμήθειας ΥΦΑ, η οποία απο¬ 
τελεί τη βάση υπσλσγισμού της Ημερήσιας Τιμής Αερί¬ 
συ Εξισσρράπησης (ΗΤΑΕ), όπως αναφέρεται στην ει¬ 
σήγηση του Διαχειριστή, και η σποία ενσωματώνει και 
το τέλος ΡΑΕ. Συνεπώς, η κατανομή του μεταβλητού 
κόστους προμήθειας ΥΦΑ πραγματοποιείται μέσω τσυ 
μηχανισμού εξισορρόπησης που καθορίζεται στο Κε¬ 
φάλαιο 8 του Κώδικα. 

26. Επίσης, στο μεταβλητά κάστος εξισορρόπησης 
περιλαμβάνεται και το κάστος που προέρχεται από 
τη χρέωση ποσότητας για τη χρήση της εγκατάστα¬ 
σης ΥΦΑ και τη χρήση τσυ ΕΣΜΦΑ για εξισορρόπηση 
από τον Διαχειριστή. Σύμφωνα με την εισήγηση του 
Διαχειριστή, σ τρόπος κατανομής του κόστους αυτού 
στους Χρήστες δε διαφσροπσιείται σε σχέση με τα 
προηγούμενα έτη. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά: 

Αποφασίζει: 

1. Την έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμέ του κάστους εξισορράπη- 
σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τράπου κατανομής 
του κόστους εξισορρόπησης στσυς Χρήστες για το 
Έτος 2013, σύμφωνα με την ακόλουθη εισήγηση του 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 

2. Την κοινοποίηση από τον Διαχειριστή στη ΡΑΕ, όλων 
των στσιχείων σχετικά με τον υπολογισμέ της Τιμής 
Πρσμήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ) και της Ημερήσιας Τιμής Αε¬ 
ρίσυ Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) για το έτος 2013. 
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Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. 


ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 


ΕΠΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΩΝ ΑΠΟ 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για την περίοδο 

01.01.2013 08:00 έως 01.01.2014 08:00 


- Ιανουάριος 2014 - 







10174 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 ( ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011) και ιδίως τα άρθρα 68.2.γ, 88 και 
91.1. 

2. Την Υ.Α. 4955 (ΦΕΚ 360/27.03.2006), όπως αυτή ίσχυε έως την 01.02.2013 08:00 

3. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 594/2012 για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών 
Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 2093/05.07.2013) και την 
απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 722/2012 για την έγκριση των Τιμολογίων Χρήσης του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 2385/27.08.2012) 

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 
379/01.04.2010), όπως αυτός ισχύει 

5. Το γεγονός ότι ο ΔΕΣΦΑ κατ’ εφαρμογή του Αρθρου 68.2.γ του ν. 4001/2011 προχώρησε στη 
σύναψη της υπ’ αρ. 491/2012 σύμβασης με την εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε., για την προμήθεια 
ποσότητας ΥΦΑ για την εξισορρόπηση του ΕΣΜΦΑ κατά την περίοδο 01.05.2012 08:00- 
01.01.2013 08:00 

6. Το υπ’ αρ. 052954 / 31.05.12 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο απεστάλη στη ΡΑΕ η εισήγηση 
για τον «Ετήσιο Σχεδίασμά Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2013», το υπ’ αρ. 54741 / 
20.08.12 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο απεστάλη στη ΡΑΕ η εισήγηση για τον «Ετήσιο 
Σχεδίασμά Εξισορρόττησης Φορτίου για το Έτος 2013 - Αναθεώρηση 1» και το υπ’ αρ. 
057356/10.12.12 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο απεστάλη στη ΡΑΕ η «Εισήγηση σχετικά 
με το τμήμα της δυναμικότητας ΕΣΦΑ για Εξισορρόπηση Φορτίου κατά το Έτος 2013 - 
Αναθεώρηση 1» 

7. Το υπ’ αρ. 057131/30.11.12 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ προς την εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. με το οποίο η 
τελευταία ενημερώνεται σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης του ΔΕΣΦΑ περί 
παράτασης της διάρκειας της υπ’ αρ. 491/12 σύμβασης προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης έως 
την 1η Απριλίου 2013, 08:00 με τους ίδιους συμβατικούς όρους 
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8. Το υπ’ αρ. 057887/31.12.12 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Τροποποίηση του Ετήσιου 
Σχεδιασμού Εξνσορρόπησης Έτους 2013» με το οποίο ενημερώνεται η ΡΑΕ και ζητείται η 
έγκρισή της για το γεγονός ότι οι διαδικασίες του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια του 
αερίου εξισορρόπησης κατά την περίοδο 01.01.2013, 08:00 - 01.01.2014, 08:00 δεν έχουν 
ολοκληρωθεί και ο Διαχειριστής προτίθεται να επεκτείνει την ισχύουσα σύμβαση έως και τον 
Μάρτιο του 2013 

9. Το υπ’ αριθμ. 059872/07.03.13 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο υποβλήθηκε στη ΡΑΕ το 
υπογεγραμμένο παράρτημα της Σύμβασης 491/2012 έως την 01.04.13, 08:00 

10. Το υπ’ αρ. 060379/26.03.2013 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο υποβλήθηκε στη ΡΑΕ τη 
Συμφωνία Πλαίσιο 564/2013 κατ’ εφαρμογή της παρ. 07 του Αρθρου 63 Γ του Νόμου 
4001/2011 έπειτα από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξη υπ’ αριθμ. 28/2013) 

11. Το υπ’ αρ. 060433/27.03.2013 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ, με το οποίο ενημερώνει τη ΡΑΕ ότι σε 
περίπτωση μη έγκρισης της προαναφερθείσας στο σημείο 10 Συμφωνίας Πλαίσιο εντός του 
Μαρτίου 2013, ο ΔΕΣΦΑ θα προχωρήσει στην ανάθεση προμήθειας Ποσοτήτων Αερίου 
Εξισορρόπησης για το διάστημα 01.04.2013 08:00-01.05.2013 08:00 στην εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε 
δυνάμει του άρθρου 91 του Ν. 4001/2011 με τους ίδιους όρους της ανατεθείσας από το 
Διαγωνισμό ΔΕΣΦΑ 330/2012 σύμβασης 

12. Το υπ’ αριθμ. 0-55104/07.06.2013 έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Θέματα εξισορρόπησης 
φορτίου ΕΣΜΦΑ» με το οποίο η ΡΑΕ καλεί τον Διαχειριστή να αναθεωρήσει 1) τη 
μεθοδολογία προσδιορισμού του τμήματος δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ 
για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου και 2) την εισήγηση του Διαχειριστή για τη μεθοδολογία 
καθορισμού χρεώσεων απορρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ 

13. Το υπ’ αριθμ. 063058/04.07.2013 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Εισήγηση σχετικά με το 
τμήμα δυναμικότητας ΕΣΦΑ για Εξισορρόπησης Φορτίου κατά το Έτος 2013-Αναθεώρηση 2». 

14. Το από 26.07.2013 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΔΕΣΦΑ προς ΡΑΕ με θέμα «Σενάρια ΚΔ» με το 
οποίο ο ΔΕΣΦΑ, έπειτα από αίτημα της ΡΑΕ για εξέταση σεναρίου τιμολόγησης της χρήσης 
της εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου βάσει και μακροχρόνιας χρήσης, 
απέστειλε αρχείο με αριθμητικά παραδείγματα επισημαίνοντας ωστόσο ότι η υιοθέτηση της 
μεθοδολογίας με Μακροχρόνια και Βραχυχρόνιες συμβάσεις θα δημιουργήσει πρόβλημα στην 
εκκαθάριση καθώς δεν υπάρχει μεθοδολογία κατανομής μεταξύ των συμβάσεων αυτών. 
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15. Το υπ’ αρνθμ. 064124/22.08.2013 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο υποβλήθηκε στη ΡΑΕ η 
υπογεγραμμένη Σύμβαση 564/2013 κατ’ εφαρμογή του Αρθρου 48 παρ. 1 του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑγια το διάστημα 01.04.2013 08:00 - 01.01.2014 08:00. 

16. Το υπ’ αρίθμ. 0-57257/17.01.2014 έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Καθορισμός Χρεώσεων 
απορρεουσών από διαδικασίες εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2013» 

ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) προκειμένου για τη 
μεθοδολογία υπολογισμού και την ανάκτηση του Κόστους Εξισορρόπησης του Εθνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για την περίοδο 01.01.2013 08:00 έως 01.01.2014 08:00, 
εισηγείται: 

1. Κόστος Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης και Κόστος Χρήσης 

ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης 

Το « Κόστος Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης και το Κόστος Χρήσης 

ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης » σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης 
Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιλαμβάνει το κόστος για τη 
δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και τη δέσμευσης Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης στο Σύστημα Μεταφοράς που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης 
του ΕΣΜΦΑ. Επίσης περιλαμβάνει το κόστος για την ποσότητα φυσικού αερίου που αεριοποιείται 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και εγχύεται στο Σύστημα Μεταφοράς μέσω του Σημείου Εισόδου «Αγία 
Τριάδα» για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ. Διευκρινίζεται ότι για τον Ιανουάριο του Έτους 
2013 ο υπολογισμός χρεώσεων πρόσβασης στο ΕΣΦΑ λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την Υ.Α. 4955/06. 
Ως εκ τούτου, το εν λόγω κόστος περιλαμβάνει μόνο τη χρέωση Δυναμικότητας Αεριοποίησης και 
Ποσότητας για τη χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

1.1 Κόστος δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 

για σκοπούς Εξισορρόπησης 

1.1.1 Περίοδος 01.01.2013 08:00 έως 01.02.2013 08:00 

Το « Κόστος δέσιιευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για 

σκοπούς Εξισορρόττησης - (ΚΔ) » για το μήνα Ιανουάριο του Έτους 2013 αφορά στο σκέλος 
δυναμικότητας της χρέωσης χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ (όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 9 
της ΥΑ 4955/2006) την οποία δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ. 

Ααμβάνοντας υπόψη ότι: 
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(ϊ) ο συντελεστής χρέωσης δυναμικότητας ΥΦΑ (ΣΔΥ) σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο για 
το μήνα Ιανουάριο του Έτους 2013, ισούται με 26,487 €/Μ\νΐι Ημέρας αιχμής /Έτος 

(ϋ) για τις ανάγκες της εξισορρόττησης ο Διαχειριστής αποτελεί ξεχωριστό Χρήστη ΥΦΑ ο 
οποίος δεσμεύει Δυναμικότητα Αεριοποίησης στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ. Σύμφωνα με 
το υπ’ αρ. 063058/04.07.2013 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ προς τη ΡΑΕ με θέμα: «Εισήγηση 
σχετικά με το τμήμα Δυναμικότητας ΕΣΦΑ για Εξισορρόπηση Φορτίου κατά το Έτος 
2013-Αναθεώρηση 2», η δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης (ΔΕ) για τον Ιανουάριο του 2013 ορίζεται σε 
51.716,036 Μ\νΐι/Ημέρα 

(ϊϋ) η τιμολόγηση για τη χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ για τον Ιανουάριο του έτους 2013 
θεωρείται ότι θα γίνει βάσει των διατάξεων της Υ.Α. 4955/06 και ειδικότερα του άρθρου 1, 
παρ. 15.2 όπου «...για τον υπολογισμό της χρέωσης δυναμικότητας του Συστήματος, οι 
συντελεστές ΣΔΜ και ΣΔΥ των παραγράφων 8 και 9 αντίστοιχα, εφαρμόζονται 
αναπροσαρμοσμένοι αναλογικά προς το τμήμα του Έτους κατά το οποίο η σύμβαση είναι σε 
ισχύ, υπολογιζόμενο με βάση ημέρες, και πολλαπλασιαζόμενοι με τον συντελεστή Β που 
αντιστοιχεί στη συνολική διάρκεια της σύμβασης. 

το ΚΔ για τον Ιανουάριο του έτους 2013 προϋπολογίζεται σε 
51.716,036 · (31/365) · 2,3 · 26,487 = 267.580,6266. 

1.1.2 Περίοδος 01.02.2013 08:00 έως 01.01.2014 08:00 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17^ του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων 
του ΕΣΦΑ το «Κόστος δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης για σκοπούς Εζισορρόπησης - (ΚΔ) » για την περίοδο 01.02.2013, 08:00 έως 01.01.2014, 
08:00 αφορά στο σκέλος χρέωσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και 
χρέωσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα που δεσμεύει ο 
ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης . 

Ααμβάνοντας υπόψη ότι: 

(ϊ) ο Συντελεστής Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ (ΣΔΥ) και ο Συντελεστής 
Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο.Εισόδου «Αγία Τριάδα» για 
την εν λόγω περίοδο σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ ισούνται με 58,3032 
€/Μ\νΐι Ημέρας / Έτος και 25,6193 €/Μ\νΐι Ημέρας / Έτος αντίστοιχα 
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(ϋ) για τις ανάγκες της εξισορρόπησης ο Διαχειριστής αποτελεί ξεχωριστό Χρήστη ΥΦΑ, ο 
οποίος δεσμεύει Δυναμικότητα Αεριοποίησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και ξεχωριστό 
Χρήστη Μεταφοράς, ο οποίος δεσμεύει, ισόποση της ανωτέρω Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης, Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα. Στο 
υπ’ αρ. 063058/04.07.2013 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ προς τη ΡΑΕ με θέμα: «Εισήγηση σχετικά 
με το τμήμα Δυναμικότητας ΕΣΦΑ για Εξισορρόπηση Φορτίου κατά το Έτος 2013- 
Αναθεώρηση 2» καθορίζεται η Μηνιαία Δυναμικότητας Αεριοποίησης της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ και η ισόποση Μηνιαία Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου 
Αγ. Τριάδα (ΔΕ) η οποία εκτιμάται ότι είναι απαραίτητη για σκοπούς εξισορρόπησης 
φορτίου 

(ΐη) η τιμολόγηση για τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ και του ΕΣΜΦΑ για σκοπούς 
εξισορρόπησης φορτίου για την περίοδο 01.02.2013 08:00 - 01.01.2014 08:00 βάσει του 
υπ’αρίθμ. 0-57257/17.01.2014 εγγράφου της ΡΑΕ σύμφωνα με το οποίο «η υττηρεσία 
εξισορρόττησης φορτίου ΕΣΦΑ αποτελεί μία - κατά βάση - μακροχρόνια δραστηριότητα, στο 
πλαίσιο της οποίας, ο Διαχειριστής δύναται να δεσμεύει μια δυναμικότητα «βάσης» για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών εξισορρόπησης του συστήματος, καθώς και δυναμικότητα αιχμής 
για την ανά μήνα αιχμιακή ζήτηση αερίου εξισορρόπησης» αλλά και των διατάξεων του 
Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ και ειδικότερα του άρθρου 13, 
παρ. 3 όπου: « Σε περίππωση Βραχυχρόνιας Σύμβασης Μεταφοράς ή Χρήσης Εγκατάστασης 
ΥΦΑ, η συνολική χρέωση του Χρήστη υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους [1] ή [2] 
αντίστοιχα του άρθρου [12] του παρόντος, με τις εξής προσαρμογές: 

α) Οι συντελεστές ΣΔΜί και ΣΔΥ εφαρμόζονται αναπροσαρμοσμένοι κατ’ αναλογία του 
αριθμού των Ημερών του τμήματος του Ετους κατά το οποίο η σύμβαση με τον Χρήστη είναι 
σε ισχύ και πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή Β που αντιστοιχεί στη συνολική διάρκεια 
της Σύμβασης». 

το ΚΔ για την περίοδο 01.02.2013 08:00 - 01.01.2013 08:00 προϋπολογίζεται στον Πίνακα 1: 
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Το κόστος Δυναμικότητας ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης ανακτάται από τους Χρήστες μέσω των 
τΐίίολογίων για Χριίση της Εγκατάστασης ΥΦΑ και του ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης 

και συγκεκριμένα του σκέλους Χρέωσης για τη δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης για σκοπούς 
εξισορρόπησης και του σκέλους Χρέωσης για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας στο ΕΣΜΦΑ για 
σκοπούς εξισορρόπησης και κατανέμεται στους Χρήστες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.1. 

1.2 Κόστος Ποσότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης 

Το « Κόστος Ποσότητας για σκοπού Εξισορρόπησης - (ΚΠ) » για την ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιείται 
για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ και μεταφέρεται για σκοπούς εξισορρόπησης υπολογίζεται σε μηνιαία 
βάση και ισούται: 

• Για την περίοδο 01.01.2013 έως 01.02.2013 με : ΚΠ = ΣΕΥ ·^Α.Εξ(Iη) 
όπου 

ΣΕΥ: Ο Συντελεστής Χρέωσης Ποσότητας ΥΦΑ σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο Χρέωσης Χρήσης 
Εγκατάστασης ΥΦΑ, ο οποίος για το Έτος 2013 λαμβάνεται ίσος με 0,019985 €/Μ\νΐι. 

ΡΑ.Εξ(ιη).: Η Μηνιαία Ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε και μεταφέρθηκε από το ΔΕΣΦΑ για 
σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ 


• Για την περίοδο 01.02.2013 έως 01.01.2014 με : ΚΠ = (ΣΕΥ+ΣΕΜί) ·^Α.Εξ(Iη) 
όπου 

ΣΕΥ : ο Συντελεστής Χρέωσης Ποσότητας ΥΦΑ για το 2013 σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ ο οποίος για το Έτος 2013 λαμβάνεται ίσος με 0,1180 
€/Μ\νΐι. 

ΣΕΜί : ο Συντελεστής Χρέωσης Ποσότητας Μεταφοράς για την Είσοδο Αγ. Τριάδα για το 2013 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ ο οποίος για το Έτος 
2013 λαμβάνεται ίσος με 0,0519 €/Μ\νΐι. 

ΡΑ.Εξ(ιη).: Η Μηνιαία Ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε και μεταφέρθηκε από το ΔΕΣΦΑ για 
σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ 
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Το ΚΠ ανακτάται από τους Χρήστες μέσω των τιμολογίων για Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ και 
ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εζισορρόπησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2. 

2. Κόστος Προιιήθειας Ενέργειας ΥΦΑ 

2.1.1. Περίοδος 01.01.2013 08:00 έως 01.04.2013 08:00 

Σύμφωνα με: 

(α) την υπ’ αρ. 491/12 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου 
(ΔΕΠΑ) Α.Ε. με θέμα: « δυρρίγ οΓ ΕΝΟ ΡυαηΙίΙγ ίοτ ΐΕο Βαίπηοίημ οί Ιΐιο ΟτοοΕ Ναΐαταί Οαε 
Τταηδίηίδδίοη δγείειη άυτίη^ ΐΕο γοπτ 2012” 

(β) την παράταση της προαναφερθείσας σύμβασης για το διάστημα 01.01.2013 08:00- 
01.04.2013 08:00 

η Τιμή Προμήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ) υπολογίζεται για την περίοδο 01.01.2013 08:00-01.04.2013 
08:00 από τον τύπο: 


ΒΟυΡ = [ΟΟΜ -Η Κ] €/Μ\νΐι 

όπου €ΟΜ για κάθε Μήνα (τη) η μοναδιαία τιμή προμήθειας αερίου στο πλαίσιο μακροχρόνιων 
συμβολαίων προμήθειας χωρών της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα οποία βασίζονται στις τιμές 
προμήθειας πετρελαίου, όπως αυτή δημοσιεύεται στην τελευταία έκδοση του αμέσως 
προηγούμενου Μήνα (τη-Ι) του περιοδικού “Ι€Ιδ ΗΕΚΕΝ ΟΙούαΙ ΕΝΟ ΜατΕοί ΒεροτΙ” και Κ 
συντελεστής εκφρασμένος σε €/Μ\νΐι, ο οποίος προσδιορίζεται στην εκάστοτε οικονομική 
προσφορά του επιλεγέντος προμηθευτή, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Το ΟΟΜ σκέλος που αναφέρεται σε Δολάρια ΗΠΑ ανά ΜΜΒΐα, μετατρέπεται σε Ευρώ βάσει 
της "ισοτιμίας αναφοράς Ευρώ - Δολαρίου ΗΠΑ", όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα (τη-Ι). 

2.1.2. Περίοδος 01.04.2013 08:00 έως 01.01.2014 08:00 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 564/13 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και Δημόσιας Επιχείρησης 
Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. με θέμα: «δυρρίγ οΓΕΝΟ Ρυαηίίίγ ίοτ ΐΕε Βαίπηοίημ οί ίΐιε ΟτεεΕ Ναΐαταί 
0&8 Ττ&ηδίηίδδίοη δγκίετη άυπημ ίΐιε γεπτ 2013», η Τιμή Προμήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ) 
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υπολογίζεται από τον τύπο (η ΤΠΥΦΑ ταυτίζεται με την τιμή ΒΟΙΙΡ, όπως αυτή ορίζεται 
παρακάτω): 


ΒΟυΡ = [ΟΟΜ + Κ] €/Μ\νίι 

όπου ΟΟΜ για κάθε Μήνα (τη) η μοναδιαία τιμή προμήθειας αερίου στο πλαίσιο μακροχρόνιων 
συμβολαίων προμήθειας χωρών της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα οποία βασίζονται στις τιμές 
προμήθειας πετρελαίου, όπως αυτή δημοσιεύεται στην τελευταία έκδοση του αμέσως 
προηγούμενου Μήνα (τη-Ι) του περιοδικού “ΙΕΙδ ΗΕΚΕΝ ΟΙούπΙ ΕΝΟ ΜπτΕεί ΚεροτΙ” και Κ 
συντελεστής εκφρασμένος σε €/Μλνίι ο οποίος προσδιορίζεται στην εκάστοτε οικονομική 
προσφορά την οποία εκδίδει ο προμηθευτής σε ικανοποίηση αντίστοιχου Αιτήματος Προμήθειας 
του Διαχειριστή και λαμβάνει τιμή μικρότερη ή ίση των 16 €/Μλνίι. 

Το ΟΟΜ σκέλος που αναφέρεται σε Δολάρια ΗΠΑ ανά ΜΜΒΐυ, μετατρέπεται σε Ευρώ βάσει 
της "ισοτιμίας αναφοράς Ευρώ - Δολαρίου ΗΠΑ", όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα τη-Τ 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα σύμβαση, ο Διαχειριστής το αργότερο 15 ημέρες πριν από την 
επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης αποστέλλει Αίτημα 
Προμήθειας προς τη ΔΕΠΑ, με το οποίο η τελευταία καλείται, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα που ορίζεται από το Διαχειριστή στην εν λόγω αίτηση, είτε να κάνει αποδεκτό το 
αίτημα, ορίζοντας κατ’ ελάχιστο την τιμή του συντελεστή Κ, την ποσότητα προμήθειας και την 
ημερομηνία παράδοσης είτε να αρνηθεί την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης. 

Το κόστος προμήθειας ενέργειας ΥΦΑ ανακτάται από τον Διαχειριστή μέσω της χρέωσης για την 
Ημερήσια διευθέτηση ΗΕΕΦ. 

Η Ημερήσια Τιμή του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) ισούται με το σταθμικό μέσο όρο των Τιμών 
Προμήθειας Ποσοτήτων ΥΦΑ που είναι αποθηκευμένες στον Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης κατά το τέλος της Ημέρας υπολογισμού της ΗΤΑΕ ως προς την 
αποθηκευμένη Ποσότητα ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης και εκφράζεται σε Ευρώ (€) ανά ΜλΥΙι. 

Η Ημερήσια Τιμή του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) ισούται με την (ΤΠΥΦΑ) και εκφράζεται σε 
Ευρώ (€) ανά ΜλΥΙι: 

_ ΗΤΑΕ^_ιΧΑαΤΦΛΕξ^_ι^ ΤΠΤΦΑ^ ΧΤΦΑΕξ^ 

ϋΤΓ ΑΕ^ 


ΑαΤΦΑΕξ^ + ΤΦΛΕζ^ 
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ΗΤΑΕ(ΐ.ι: Η Ημερήσια Τιμή Αερίου Εξισορρόπησης κατά την Ημέρα ά-Ι 

ΑπΥΦΑΕξ(ΐ-ι: Το απόθεμα ΥΦΑ Εξισορρόπησης κατά την Ημέρα ά-Ι 

ΤΠΥΦΑ(]: Η Τιμή Προμήθειας ΥΦΑ κατά την Ημέρα ά 

ΥΦΑΕξι]! Η Ποσότητα Προμήθειας ΥΦΑ Εξισορρόπησης κατά την Ημέρα ά 

Η ΤΠΥΦΑ ταυτίζεται με την τιμή ΒΟΗΡ, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. 

Η Ημερήσια Τιμή Αερίου Εξισορρόπησης δεν περιλαμβάνει: 

Α) τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 

Β) τους πάσης φύσεως φόρους γενικούς ή ειδικούς που τυχόν επιβληθούν στην Ελλάδα, τέλη, τυχόν 
εισφορές υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, του Ελληνικού Δημοσίου, επιβαρύνσεις ή κρατήσεις υπέρ 
τρίτων, ανταποδοτικά τέλη, κ.λπ., σε σχέση με τη μεταφορά και την πώληση του Φυσικού Αερίου, 
καθώς και τους τυχόν εισαγωγικούς δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις εισαγωγής. Σε περίπτωση 
επιβολής των ανωτέρω επιβαρύνσεων η ΗΤΑΕ θα προσαυξάνεται αναλόγως, εφόσον ερμηνεύεται ότι 
ο ΔΕΣΦΑ με την υποχρέωσή του εκ του Νόμου για εξισορρόπηση του ΕΣΦΑ υποχρεούται να τους 
καταβάλει. 

Ο Φόρος προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καταβάλλεται τόσο από τον Διαχειριστή στον πωλητή κατά την 
έκδοση του τιμολογίου προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης, όσο και από τους Χρήστες στον 
Διαχειριστή κατά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων για την Εξισορρόπηση Φορτίου. 

Στις αρχές κάθε μήνα ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την ΗΤΑΕ, σε Ευρώ ανά ΜλνΙι, για 
κάθε Ημέρα του προηγούμενου Μήνα. 

3. Τΐίίολόγια για τη Χριίση Εγκατάστασης ΥΦΑ και ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Ε£ισορρόπΐΐσΐΐς 

3.1 Κατανομή Κόστους Δυναμικότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης στους Χρήστες - Χρέωση 

δέσίίευσης δυναίίικότητας ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης και δέσιιευσης δυναιιικόττιτας 

ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης 

Συνυπολογίζοντας τη συμπεριφορά των Χρηστών από ιστορικά στοιχεία προηγούμενων ετών καθώς 
και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί εξισορρόπησης σύμφωνα με το οποίο: 

1. Ο Διαχειριστής «π(Π)αρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις 
μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α» (Άρθρο 68, παρ. 2ι του 
Ν.4001/2011). 
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2. «ο(0) Διαχειριστής εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ισορροπία μεταξύ παραδόσεων και 
παραλαβών Φυσικού Αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τους Χρήστες Μεταφοράς 
(Εξισορρόπηση Φορτίου)» (Άρθρο 44, παρ.1 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ). 

3. «κ(Κ)άθε Χρήστης Μεταφοράς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξισορροπεί σε 
Ημερήσια βάση την Ημερήσια Παράδοση Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ, όπως καθορίζεται 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο [7], με την Προσαρμοσμένη Ημερήσια Απόληψη Φυσικού Αερίου από το 
ΕΣΜΦΑ» (Άρθρο 50, παρ. 1 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΆ). 

συμπεραίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης μεταξύ παραλαβών / παραδόσεων Χρήστη 
Μεταφοράς θα πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των 
Χρηστών. Ααμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ΚΑ αποτελεί ένα 
«πάγιο» κόστος για το Διαχειριστή που στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου σε 
όλους τους Χρήστες Μεταφοράς, γίνεται κατανομή ανά Ημέρα ά του ΚΔ στους Χρήστες Μεταφοράς 
αναλογικά με την ποσότητα Φ.Α. που παραλήφθηκε από αυτούς, κατά την Ημέρα αυτή. 

Συγκεκριμένα: 


Την ημέρα ά κάθε μήνα τη, το ΚΔ του αντίστοιχου μήνα (ΚΔ(π,)) κατανέμεται σε όλους 
τους Χρήστες Μεταφοράς ως εξής: 


ΚΑ;,. = ι 






,/=ι 


οπού : 


0): ο Χρήστης Μεταφοράς 

(Ε) : το πλήθος των Χρηστών Μεταφοράς κατά την Ημέρα (ά) 

ΚΔ^. ^: το ΚΔ που κατανέμεται στο Χρήστη Μεταφοράς 0) την Ημέρα (ά) 

ΚΔ(„,) : το ΚΔ του αντίστοιχου μήνα (τη) όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τις 
παραγράφους ΕΕ1 και ΕΕ2 

^ : η παραληφθείσα ποσότητα από το Χρήστη Μεταφοράς 0) την Ημέρα (ά) στο σύνολο 
των Σημείων Εξόδου 
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(1ιη : ο αριθμός ημερών του μήνα (ιη) 

Η χρέωση γνα την ανάκτηση του προϋπολογνσθέντος « Κόστους δέσαευσης Δυναανκότητας 
Αεριοποίησης καν Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης γνα σκοπούς Εζνσορρόπησης » που αντιστοιχεί 
σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς, περιλαμβάνεται στο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδει προς αυτόν ο ΔΕΣΦΑ 
για την εξισορρόπηση φορτίου κάθε Μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 8 του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ. 


3.1.1. Εκκαθάριση Κόστους δέσιιευστις Αυναιιικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής 

Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εζισορρόπησης 


• Για την περίοδο 01.01.2013 08:00 έως 01.02.2013 08:00 

Έως το τέλος Μαρτίου του Έτους 2014 πραγματοποιείται εκκαθάριση. Ο ΔΕΣΦΑ επανυπολογίζει το 
Κόστος δέσιιευσης Δυναιιικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για 

σκοπούς Εζισορρόπησης (ΚΔρτνατ) του Μήνα ηι (ά < , 1 < < 31), με βάση την τελική μεγίστη 

ημερήσια Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Παράρτημα 1, άρθρο 3 της παρούσας εισήγησης. 

Το Κόστος Δυναμικότητας γνα σκοπούς Εξνσορρόπησης γνα το Μήνα Ιανουάριο υπολογίζεται ως 
ακολούθως: 

ΚΔ';^^ = 2,3 · (ΣΔΥ / 365) · 


• Για την περίοδο 01.02.2013 08:00 έως 01.01.2014 08:00 

Έως το τέλος Μαρτίου του Έτους 2014 πραγματοποιείται εκκαθάριση. Ο ΔΕΣΦΑ επαιωπολογίζει το 
Κόστος δέσιιευσης Δυναιιικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για 

σκοπούς Ε£ισορρόπησης (ΚΔρτνατ) ανά Μήνα ηι (1<ί/^<31), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα 1, άρθρο 3 (καν ειδικότερα τις παρ. 3.1 και 3.2) της παρούσας εισήγησης. 

Το Κόστος Δυναμικότητας γνα σκοπούς Εξνσορρόπησης για κάθε Μήνα ΚΔ^™^, προκύπτει ίσο με 


]^α(" 0 _ Λ("ί) 

^^ΠΝΑΙ ~ ^^^ΥΦΑ,ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ 
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Όπου κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3.1 και 3.2 του Παραρτήματος: 

- = Β · ΣΔΥ · ΔΕ· ά„ /365 + Β · ΣΔΥ · /365 

ΚΔ<”>τ,™^τ = Β · ΣΔΜ · · ά,„ / 365 + Β · ΣΔΜ · · ά„, / 365 


Κδ('") 

Στη συνέχεια το κατανέμεται ανά ημέρα σύμφωνα με τον τύπο: ΚΔ%^^^ =- — 

ά 

Πί 

όπου άη, οι ημέρες του εκάστοτε μήνα της περιόδου 01.01.2013 08:00-01.01.2014 08:00. 


Ακολουθεί η κατανομή σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς ανά Ημέρα ά τουΚΔ™^ αναλογικά με 

την ποσότητα Φ.Α. που παραλήφθηκε από αυτούς, κατά την Ημέρα αυτή. 

Συγκεκριμένα: 

. Την ημέρα ά, το ΚΔ κατανέμεται σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς ως εξής: 

β ν α("') 

_ Α,],ά -•κ^ί'/Λ'ττ 

^^ΡΙΝΑΙ,ί - * ■ , 

Σβ.,„. ■ 

./=1 

ο ΔΕΣΦΑ υπολογίζει τη διαφορά του ποσού το οποίο αντιστοιχεί στον Χρήστη (]') σε σχέση με το 
συνολικό ποσό που εισέπραξε από τον ίδιο Χρήστη κατά τη διάρκεια του μήνα (τη) , μέσω της 
μηνιαίας χρέωσης Δυναμικότητας για Σκοπούς Εξισορρόπησης: 

η Ί,η η <ί,„ 

ΣΧ(ΚΔ<α,,,,) -χχ(ΚΔ<;>) 

07 = 1 1 07 = 1 1 

Η όποια διαφορά τυχόν προκόψει, χρεωστική ή πιστωτική, θα εκκαθαρίζεται με σχετικό τιμολόγιο. 


3.2 Χρέωση για την αεριοποιηθείσα ποσότητα για τη Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς 

Ε£ισορρόπησης και Χρέωση για την εγγυθείσα ποσότιιτα στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς 

Ε£ισορρόπιιση€ 


3.2.1 Περίοδος 01.01.2013 08:00 έως 01.02.2013 08:00 
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Το «Κόστος Ποσότητας γνα σκοπούς Εξνσορρόπησης - (ΚΠ)» γνα την ποσότητα ΥΦΑ που 
αεριοποιείται για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ και εγχύεται στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης 
ανακτάται μέσω της «Χρέωσης για την αεριοποιηθείσα ποσότητα για τη Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ 
για σκοπούς Εξισορρόπησης και Χρέωσης για την εγχυθείσα ποσότητα στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς 
Εξισορρόπησης». 

Η «Χρέωση για την αεριοποιηθείσα ποσότητα για τη Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς 
Εξισορρόπησης και Χρέωση για την εγχυθείσα ποσότητα στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης» 
υπολογίζεται για κάθε Χρήστη (]’) για τον Ιανουάριο ως το γινόμενο ΣΕΥ■^Α.Εξ.^, 

όπου ΣΕΥ ο συντελεστής χρέωσης ποσότητας του Συστήματος ΥΦΑ για το 2013 όπως προκύπτει με 
βάση την Υ.Α 4955/06 και ΡΑ.Εξ ο η Μηνιαία Ποσότητα αερίου εξισορρόπησης που κατανεμήθηκε 
στον Χρήστη (]’) τον Ιανουάριο σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 του 
Παραρτήματος 1 της παρούσας εισήγησης. 


3.2.2 Περίοδος 01.02.2013 08:00 έως 01.01.2014 08:00 

Το «Κόστος Ποσότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης - (ΚΠ)» για την ποσότητα ΥΦΑ που 
αεριοποιείται για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ και εγχύεται στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης 
ανακτάται μέσω του αθροίσματος της «Χρέωσης για την αεριοποιηθείσα ποσότητα για τη Χρήση 
Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης» και της «Χρέωσης για την εγχυθείσα ποσότητα στο 
ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης». 


Το ανωτέρω άθροισμα υπολογίζεται για κάθε Χρήστη (]’) κάθε Μήνα (τη) ως το γινόμενο 


[(ΣΕΥ +ΣΕΜ0· ΡΑ.Εξ.ο(πη], 


όπου ^Α.Εξ.^( 1 η) η Ποσότητα αερίου εξισορρόπησης που κατανεμήθηκε στον Χρήστη (]’) το μήνα (τη) 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 του Παραρτήματος 1 της παρούσας 
εισήγησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 


1. Ηίίεριίσιος Υπολογισίίός Ποσότητας ΥΦΑ για ε£ισορρόπΐΐσΐΐ 

Κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 42 παρ.4 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ 

2. Ηρεριίσια Κατανορτί Ποσότιιτας Αερίου Ε£ισορρόπτΊσΐΐς στους Χρτίστες 

Σε εφαρμογή του Άρθρου 48 παράγραφος ΙΑ του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου, ο Διαχειριστής κατανέμει κάθε Ημέρα (ά), την Ημερήσια Ποσότητα Αερίου 
Εξισορρόπησης ΑΡπξ,ίΐ αρχικά σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς του οποίου η Ημερήσια Έλλειψη 
Εξισορρόπησης Φορτίου (ΗΕΕΦ) είναι αρνητική (ί) την ημέρα (ά). 

Εάν για μια Ημέρα (ά) η Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης ΑΡΕξ,ιΐ είναι μεγαλύτερη από 

I 

την απόλυτη τιμή του αθροίσματος όλων των ΗΕΕΦ ^|ΗΕΕΦ,. ^| του συνόλου των Χρηστών 

1=1 

Μεταφοράς του ΕΣΜΦΑ με αρνητική ΗΕΕΦ (1) την Ημέρα (ά), τότε η διαφορά μεταξύ της 
Ημερήσιας Ποσότητας Αερίου Εξισορρόπησης και της απόλυτης τιμής του αθροίσματος όλων των 
ΗΕΕΦ των Χρηστών του ΕΣΜΦΑ με αρνητική ΗΕΕΦ την Ημέρα (ά) κατανέμεται σε όλους τους 
Χρήστες (Ε) του ΕΣΜΦΑ αναλογικά με την ποσότητα που μεταφέρθηκε στο σύνολο των Σημείων 
Εξόδου του ΕΣΜΦΑ για λογαριασμό έκαστου εξ’ αυτών, ■ 

I 

• Εάν ^|ΗΕΕΦ,.^| > ™τε 

ί=1 

Ιηεεφ,,Ι 

Σ|ηεεφ,,| 

/ 

• Εάν ^|ΗΕΕΦ,.^| < Χβ^^ι/^τε 
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1“Βήμα: 


ΗΕΕΦ, 


2° Βήμα: ^^ΕΞ.,^,ά 


-^^^■(-4δΗ,.-Σ|ΗΕΕΦ,ή) 


Η Μηνιαία Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης που κατανεμήθηκε στον Χρήστη (]) το μήνα (πι), 


^Α.Εξ.^(Iη), ισούται με το 



3. Εκκαθάριση Κόστους δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής 

Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Ε£ισορρόπησης 

Το ΚΔ -σύμφωνα με την παράγραφο 3 της εισήγησης - εκκαθαρίζεται έως τον μήνα Μάρτιο του 
2014 λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης του Συστήματος ΥΦΑ και 

τη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ΔΕ“®^·^"“', οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από το 

Διαχειριστή κατά την Ημέρα ά για σκοπούς εξισορρόπησης και οι οποίες υπολογίζονται ως 
ακολούθως στις παραγράφους 3.1 και 3.2. 

Με βάσει τα ανωτέρω: 

■ι^λ(^) _ 4- 

^^ΡΙΝΑΙ ~ ΥΦΑ,Ε7Λύ4Ι ^^ΜΕΤ,/7Λ44Ι 

Επισημαίνεται ότι το ΚΔ<“>μετ πναι. υπολογίζεται μόνο για τους Μήνες Φεβρουάριο έως και 
Δεκέμβριο. 


3.1 Κόστος δέσρευσης Αυναρικότητας Αεριοποίησης 

1 . Εάν ΧΠΔΥ]'> -Η ΔΕ^ < ΤΜ^ τότε ΔΕ^'^-^'"" = ΔΕ^ 

ί=\ 

2 . Εάν ΧΠΔΥ]'^ -Ε ΔΕ^ > ΤΜ^ και ΤΜ^ - ΧΠΔΥ]'> > 0 τότε ΔΕ^^’^""" = ΤΜ^ - ΧΠΔΥ]') 

/-I /-I ί-1 

ρ ρ 

3. Εάν ΧΠΔΥ]'> -Ε ΔΕ^ > ΤΜ^ και ΤΜ^ - ΧΠΔΥ]'> < 0 τότε δΕ^^’^'^' = 0 

/=! /=1 


Όπου: 
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ί: η Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ ενεργή κατά το Μήνα τη 

ρ : το πλήθος των Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ που ήταν ενεργές κατά το Μήνα ιη 
ά : η Ημέρα κατά την οποία είναν σε ισχύ Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ τύπου (ί) 

ΤΜΔ : η τεχνικά μέγνστη δυναμικότητα της εγκατάστασης ΥΦΑ 

ΠΔΥ]'' : ΐ) για Μακροχρόνιες Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, η Πραγματοποιηθείσα 
Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Σύμβασης (ΐ) που σημειώθηκε κατά το εκάστοτε 
διάστημα εκκαθάρισης της Σύμβασης αυτής στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ημέρα (ά) 

η) για Βραχυχρόνιες Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, η Πραγματοποιηθείσα 
Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Σύμβασης (ΐ) η οποία σημειώθηκε κατά το διάστημα 
του Έτους, στο οποίο α\τ|κει η εκάστοτε Ημέρα, κατά το οποίο η Σύμβαση αυτή ήταν σε ισχύ 

ΔΕ(ΐ (για την περίοδο 0Ε02.13 - 0Ε0Ε14): το άθροισμα της δεσμευθείσας Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης κατά το διάστημα 01/02/2013 08:00 -01/01/2014 08:00 (δυναμικότητα βάσης) και 
της δεσμευθείσας Δυναμικότητας Αεριοποίησης ανά μήνα για την κάλυψη της δυναμικότητας 
αιχμής κάθε Ημέρας. 

ΔΕ(ΐ (για την περίοδο 01.01.13 - 01.02.13): η δεσμευθείσα Δυναμικότητα Αεριοποίησης για 
σκοπούς εξισορρόπησης. 

δε^ φΑ,/ΐηα;. η Δυναμικότητα Αεριοποίησης ανά Ημέρα για σκοπούς εξισορρόπησης 


• Για την περίοδο 01.01.2013 08:00 -01.02.2013 08:00 

Στη συνέχεια υπολογίζεται για τον Ιανουάριο η μέγιστη (ΔΕ™'^’^"'''). 


• Για την περίοδο 01.02.2013 08:00 -01.01.2014 08:00 

Για κάθε Μήνα (ιη) υπολογίζεται η μέγιστη (ΔΕ^®^^"^"”"^). Στη συνέχεια η (δε™''·^'"''') 

κατανέμεται περαιτέρω σε δυναμικότητα βάσης και δυναμικότητα αιχμής με τον ακόλουθο τρόπο: 


ΔΕ 


1 ,/« 


= ΔΕ 


ΎΦΑ,βηαΐ 


ΔΕ 


Ι,ΓΠ 


(ΔΕ,^+ΔΕ,,„) 


ΑΕ"Γ-ΔΕ 


ΥΦΑ,βηαί 


ΔΕ 


2,τη 


(ΔΕ,.„+ΔΕ,^ 
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Όπου 

Δυναμικότητα Αεριοποίηση κατά το διάστημα 1/2/2013 08:00 -01/01/2014 08:00 για 

σκοπούς εξισορρόπησης (δυναμικότητα βάσης) 

ΔΕ^®^^: Δυναμικότητα Αεριοποίησης για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για σκοπούς 
εξισορρόπησης 

ΔΕ;^^^,ΔΕ 2 ^: Δεσμευθείσα Δυναμικότητα Αεριοποίησης κατά το διάστημα 1/2/2013 08:00 

01/01/2014 08:00 για σκοπούς εξισορρόπησης (δυναμικότητα βάσης), και Δεσμευθείσα Δυναμικότητα 
Αεριοποίησης ανά Μήνα για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για σκοπούς εξισορρόπησης, όπως 
αυτές απεικονίζονται στον Πίνακα 1 της παραγράφου 1.1.2. 

Στη συνέχεια, υπολογίζεται η μέγιστη ΔΕ;^®''(ΔΕ^^®'^’^"''') που αποτελεί και την τελική 

Πραγματοποιηθείσα Δυναμικότητα Αεριοποίηση κατά το διάστημα 01/02/2013 08:00 -01/01/2014 
08:00 για σκοπούς εξισορρόπησης (τελική δυναμικότητα βάσης). 

Τέλος, στην περίπτωση όπου ^^γφΑ,/ικί,ί ^ ^^ΎΦκ,βηαΐ ^ προσδιορίζεται η τελική ανά Μήνα 
πραγματοποιηθείσα Δυναμικότητα Αεριοποίησης για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για 
σκοπούς εξισορρόπησης ΔΕ 2 ®'^’'^"“' από τον τύπο: 

Α-ρ ΥΦΑ, /ίΛίί/ Α ρ ΥΦΑ,//>!«/ Α ρ ΥΦΑ, /ζ/ϊλ/ 


3.2 Κόστος δέσιιευσιις Μεταφορικής Ικανότιιτας Παράδοσιις 

1 . Εάν ^ΠΔΜί;·^^ ΔΕ^ < ΤΜΑ τότε ΔΕ“''^··^"'" = ΔΕ^ 

Τ-1 

Ρ Ρ Ρ 

2 . Εάν ^ΠΔΜ^·^)-κΔΕ^ >ΤΜΑ και ΓΜΔ-^ΠΔΜ|/) > 0 τότε = ΓΜΔ-^ΌΔΜ^,'^* 

Τ-1 Τ-1 Τ-1 

ρ ρ 

3. Εάν ^ ΠΔΜ -Η ΔΕ^ > ΤΜΑ και ΤΜΑ - ^ ΠΔΜ< 0 τότε = 0 

Τ=1 Τ=1 


Όπου: 

Τ: η Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
Ρ : το πλήθος των Συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

(3 : η Ημέρα κατά την οποία είναι σε ισχύ Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου τύπου (Τ) 
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ΤΜΔ : η τεχνικά μέγνστη δυναμικότητα του Σημείου Εισόδου Αγία Τριάδα, όπως αυτή 
δημοσιεύεται από το Διαχειριστή 

ΠΔΜ^^^ : ί) για Μακροχρόνιες Συμβάσεις Μεταφοράς Φυσικού, η Πραγματοποιηθείσα 
Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης της Σύμβασης (Τ) που σημειώθηκε κατά το 
εκάστοτε διάστημα εκκαθάρισης της Σύμβασης αυτής στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ημέρα 

ϋ) για Βραχυχρόνιες Συμβάσεις Μεταφοράς Φυσικού, η Πραγματοποιηθείσα 
Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης της Σύμβασης (Τ) η οποία σημειώθηκε κατά το 
διάστημα του Έτους, στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ημέρα, κατά το οποίο η Σύμβαση αυτή ήταν σε 
ισχύ. 

ΔΕ(ΐ: το άθροισμα της δεσμευθείσας Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης κατά το διάστημα 
01/02/2013 08:00 -01/01/2014 08:00 (δυναμικότητα βάσης) και της δεσμευθείσας Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης ανά μήνα για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για την εκάστοτε 
ημέρα 

^^ΜΕΊ,βηαΐ . ^ Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ανά ημέρα για σκοπούς εξισορρόπησης 


Για κάθε μήνα (τη) υπολογίζεται η μέγιστη ΔΕ^ 

ΔΕ 

Α ρΜΕΤ _ ί-ρΜΕΊ,βηαΙ _ ' ~ 


(δε: 


') η οποία κατανέμεται σε: 


(ΔΕ,,,+ΔΕ,,^ 




ΔΕ, 




(ΔΕ,.,+ΔΕ,^ 


Όπου 


ΔΕ“^^: Μεταφορική Ικανότητας Παράδοσης κατά το διάστημα 01/02/2013 08:00 -01/01/2014 08:00 
για σκοπούς εξισορρόπησης (δυναμικότητα βάσης) 

ΔΕ“^^: Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για σκοπούς 
εξισορρόπησης 

ΔΕ;,,,,ΔΕ 2 „: Δεσμευθείσα ανά μήνα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης κατά το διάστημα 
01/02/2013 08:00 -01/01/2014 08:00 για σκοπούς εξισορρόπησης (δυναμικότητα βάσης) και 
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Δεσμευθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για 
σκοπούς εξισορρόπησης, όπως αυτές απεικονίζονται στον Πίνακα 1 της παραγράφου 1.1.2. 

Στη συνέχεια υπολογίζεται η μέγιστη που αποτελεί και την τελική 

πραγματοποιηθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης κατά το διάστημα 01/02/2013 08:00 
01/01/2014 08:00 για σκοπούς εξισορρόπησης. 

Τέλος στην περίπτωση όπου ^ ^^Μκτ,βηαΐ προσδιορίζεται η τελική ανά μήνα 

πραγματοποιηθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής 
για σκοπούς εξισορρόπησης από τον τύπο: 

Α-ρ ΜΕΤ,/?««/ ΑρΜΕΤ, /ϊηα/ α ρ ΜΕΤ,_/?«£ϊ/ 

~ ηι — 



Κόστος Αερίου Εξισορρόπησης και Χρεώσεις Ανάκτησης αυτού 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοοή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε μορφή ΡνΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5€ 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 


20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή αό-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλεςτις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατά (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσά υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολάκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.; 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου {νινινι.Βΐ,ψ) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ίι((ρ://νννννν.6(.9Γ - β-πιοίΙ: νν6ΐ}πΐ38ΐ6Γ.6ΐ@6(.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


★ 02006651803140028 * 



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 










































































